JÓZEF ZAJACZKOWSKI 


były komornik krajowy, 


zamieszkały w Rzeszowie, przeżywszy przeszło 80 lat, po długiej a cięż- 
kiej chorobie, opatrzony śś. Sakramentami, przeniósł się na dniu 1. Maja 
1871 do wieczności. 
W smutku pogrążeni krewni zapraszają znajomych i pobożnych na 
obrząd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 3. Maja r. b. o godzinie 
litej przed południem. 


Rzeszów dnia 1. Maja 18%1. 


Drukiem J. A. Pelara w Rzeszowie 1871. 


